The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVALL, PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



3/8/201 1 


Brendan Bowes 

Assistant District Attorney, Norfolk County 


Dear ADA Bowes, 


Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 
copies of the following; 



Included are 


1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Curriculum Vitae for Annie Dookhan & Kate Corbett. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

Annie Dooklian was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
tliis sample. Kate Corbett was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for this 
sample. 



If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 

Sincereh 



Annie Khan (Dooklian) 
Chemist Jl 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 
Annie.Khan@state.ma.us 



PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


I tiiiKicii i 9 ft mi l 


8 : 00 - 11:00 

2:00-4:00 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Imtitute 


DRUG RECEIPT 


Citj' or Department: f_ 

Name and Rank of Submitting Officer: _ 


Defendant(s) Name (last, first, initial); 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 
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9:00-12:00 

1:00-3:00 


To be completed by Submitter 
Description of Items Submitted 


To be completed by Lab Personnel 
Gross Weight Lab Number 
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PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Humatj Services 
meni of Pubiic Health 
Laboratory institute 



To be completed by Submitter 
Description of Items Submitted 


To be completed by Lab Personnel 
Gross Weight Lab Number 









Curriculum Vitae 


Annie Khan (Dookhan) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry, 

Experience: 

2003-present 

Chemist I. H. Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

*Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

* Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

*Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws, 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis, 

♦Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

♦Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 

♦ Responsible for the Quality Control/Quality Assurance program for the drug lab. 

♦Notary Public. 

♦Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001-2003 

OC Analyst I. IT. UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

♦Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

♦Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

♦Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

♦Trained and supervised new chemists and interns for the department. 

♦Routine QC testing of products for the FDA. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the purpose of QC 
analysis for product and validation projects. 

♦Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

♦Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA, 

♦Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP course with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS courses with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC course with Waters Cooperation. 

FTIR course with Specfros, 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: i 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 



Curriculum Vitae 


Kate A. Corbett 
Education 

Bachelor of Science Degree, CHEMISTRY May 2003 
MERRIMACK COLLEGE 

Coursework included: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry. Quantitative 
Analysis, Instrumental Analysis, Physical Chemistry. Physics, Calculus 


Employment 

Chemist II State Laboratory Institute (March 2008-Present) 

Massachusetts Department of Public Health 

Drug Analysis Laboratory 

> Responsible for the identification of substance and trafficking substances to 
determine violation of the Massachusetts drug laws 

> Responsible for the identification of pharmaceuticals to determine violation of 
the Massachusetts drug laws 

> Operate analytical instrumentation, microscopes and balances for forensic 
drug analysis 

Chemist I State Laboratory Institute (2005-March 2008) 

Massachusetts Department of Public Health 

Drug Analysis Laboratory 

> Responsible for the identification of substance to determine violation of the 
Massachusetts drug laws 

> Operate analytical instrumentation for the purpose of performing forensic 
drug analysis 

> Successfully completed an eight week training course in the analysis of drugs 
conducted by senior staff of the Department of Public Health, Drug Analysis 
Laboratory 

> Appointed an assistant analyst for the Department of Public Health, Drug 
Analysis Laboratory in 2005. 

Research Associate (September 2003 - August 2005) 

SENSOR TECHNOLOGIES, INC - Shrewsbury, MA 

> Prepared chemistries used in making sensor beads 

> Generated and examined sensors employing fluorescence spectroscopy 

> Performed protein, dye and sugar assays using UVA/IS spectrophotometry 

> Carried out titrations on ricin using fluorescence correlation spectroscopy 

> Statistical analysis of experimental data 

Intern (March 2003 - August 2003) 

MASSACHUSETTS STATE POLICE CRIME LABORATORY - Sudbury. MA 

> Assisted in the gathering of case files to fulfill the National Institute of 
Justice’s No Suspect Backlog Reduction Grant 

> Observed in the Evidence, Criminalistics, DNA, Drug, Trace, Toxicology, and 
Bomb/Arson Units 



No. 



City: Quincy Police Dept. 
Officer: Detective WILLIAM WARD 
Def: 

Amount; 1-0 
No. Cent: i Cont: pb 

Date Rec'd: 07/13/2009 
Gross Wt.: 2.87 


DateAnalyzed: o-i-a 


SubsLTAB 

No. Analyzed: 

Net Weight: 

# Tests; N 


Prelim: 


Findings: 



City: Quincy Police Dept. 
Officer: Detective WILLIAM WARD 
Def; 

Amount: 

No. Cont: 1 Coni: bottle 



Date Analyzed: 

n 

Subst: LIQUID 



Date Rec'd: 07/13/2009 
Gross Wt,: 15.72 


No. Analyzed; 
Net Weight: 


Prelim: 

Li.y\cLeC^ 


Findings: 


# Tests; 



No. 

City: Quincy Police Dept. 
Officer: Detective WILLIAM WARD 



Amount: 

No. Cont: 1 Cont: bottle 

Date Rec'd: 07/13/2009 
Gross Wt.: 22.92 



Dale Analyzed; / / - ^ 

Subst LIQUID 

No. Analyzed; 

Net Weight: 


# Tests; 


Prelim: 


"\?Q.CCX<J\3Cv'^ 


Findings: 


Folk OIG PRR_069331 








Date Analyzed: 


City: Qumc^olic^ept. 
Officer: Detective WILLIAM WARD 
Def: 

Amount: 

No. Cont: 1 Coni: bottle 

Date Rec’d: 07/13/2009 
Gross Wt: 22.91 



Subst: LIQUID 

No. Analyzed; 

Net Weight: 

# Tests; Cb-GVa-iiii 


Prelim: 


Findings: 


tCiO"T "7 cQ.. 



City: Quincy Police Dept. 

Officer: Detective WILLIAM WARD_ 

Def: 

Amount Subst; LIQUID 

No, Cont: 1 Cont: bottle 

Date Rec'd; 07/13/2009 No. Analyzed: 

Gross WL: 24.79 Net Weight: 

# Tests: 


Prelim: 


Findings: 


City: Quincy Police Dept. 
Officer: Detective WILLIAM WARD 


Date Analyzed; 

"1 



Amount 

NO. Cont 1 Cont ampule 

Date Rec’d: 07/13/2009 
Gross Wt.; 12.67 

1 

Prelim:"^€\V^V vck'^ Findings. 


Subst LIQUID 


No. Analyzed; 
Net Weight; 



Folk OIG_PRR_069332 
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City: Quincy Police Dept. 
Officer; Detective WILLfAM WARD 
Def; 

Amount: 

No. Coni: 1 Cont: vial 

Date Rec‘d; 07/13/2009 
Gross Wf.; 22,80 


Date Analyzed; 


0'v-v\-(,. 


Subst; LIQUID 

No. Analyzed: 

Net Weight: 

# Tests: 


Prelim; 


Findings; 




Q 



City: Quincy Police Dept. 
Officer; Detective WILLIAM WARD 
Def; I 
Amount: 

No. Cont: 1 Cont; vial 

Date Rec’d: 07/13/2009 
Gross Wt,: 23.09 


Date Analyzed: 


Subst; LIQUID 

No. Analyzed: 

Net Weight; 

# Tests: 


Prelim: 


Findings: o<>crr-r-ebiNre .a 


No. 

City: Quincy Police Dept. 
Officer: Detective WILLIAM WARD 
Def: 

Amount: 

No. Cont: 1 Cont: vial 

Date Rec'd: 07/13/2009 
Gross Wt.: 9.99 


Date Analyzed; 



Subst; LIQUID 

No. Analyzed: 

Net Weight 

# Tests; 05sS'0 


Prelim; 


Findings; 




Folk_OIG_PRR_069333 






















DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 

No. of samples tested; 


AGENCY 

- 


ANALYST_ 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 






\6iW\\ ^‘2,CCX.C\o<^X^ 


Gross wt ( _ , 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 


'VrXrYV't^eAjQ^oQ.' 



PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


MIcrocrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_______ 

TLTAJ_J__ 

OTHER TESTS 

_ 


PRELIMiNARY TEST RESULTS 
RESULTS 
DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS AOcj\t5>AoVcyK2 '^g c 
MS 

OPERATOR __ 

DATE n-^VLO 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 069335 









DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# AGENCY ANALYST Py^ 

No. of samples tested:_ Evidence Wt _ 













DRUG POWDER ANALYSIS FORW 


AGENCY r ANALYST 

Evidence Wt _ 

PHYSICAL DESCRIPTiON: Gross Wt ( ):_ 

^ 0 vOkA Gross Wt ( ):_ 

Pkg.Wt:_ 

Net Wt:_ 

V V'oov o*'s 
< 3^0 <^0 


SAMPLE# |[|||^^ 
No. of samples tested: 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate { ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride__ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS to < 2 .\«t-cO . 

date 


GCjMS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 069337 













DRUG POWDER ANALYSIS FORW 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY i'^A-jt jj. ri 



ANALYST 
Evidence WL 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

C\-<2c^r ^v^vv.<D-cO 

V'^ V \;> 


\aS=<i\V 2.")5 


Gross Wt{ ):___ 

Gross Wt { ):_ 

Pkg.Wt:_ 

NetWt: \Ci -\ 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


MlcrocrvstaHine Tests 
Gold 

Chloride_ 

tltau_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS ~T PtbrV 
DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS ~TebA-. 

MS 

OPERATOR \‘^C^ _ 

DATE Q 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 069338 











DRUG POWDER ANALYSIS FORW 


SAMPLE # 


AGENCY 



No. of samples tested: 


ANALYST 


Evidence WL 











DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE it 



AGENCY 



ANALYST 



No. of samples tested; 


Evidence WL 












DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 

No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST 

Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt ( ) 

Gross Wt ( ) 

Pkg. Wt 
NetWt 

C'^C\(\oCovert 




PRELIMINARY TESTS 


Soot Tests 

MIcroervstaliine Tests 

- Cobalt 

Gold 

Thiocyanate ( ) 

Chloride 

Marquis 

TLTA ( .) 

Froehde's 

OTHER TESTS 

Mecke's 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS -c \v-<.<xSv 

DATE 0-?'-'2.|'-( O 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 069341 








DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 

No. of samples tested; 


AGENCY (SX j a .in 


ANALYST^ 
Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt { ) 

^ Gross Wt( ) 

-:\ V \J vcA Pkg. wt 

Net Wt 

X.cvX>e\\ ^ 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke’s 


MIcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride__ 

TLTAX_J__ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS \C!.o-T' v-e(:^ 

date lo 

DATE 


RESULTS 

MS 

OPERATOR 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 069342 











Sequence Name: C:\msdchem\1\sequence\07211OASD.S 
Comment: 

Operator: ASD 

Data Path; D:\GC DATA\07_21_10\ 

Instrument Control Pre-Seq Cmd: 

Data Analysis Pre-Seq Cmd: 

Instrument Control Post-Seq Cmd: 

Data Analysis Post-Seq Cmd: 

Method Sections To Run On A Barcode Mismatch 

(X) Full Method {X) Inject Anyway 

( ) Reprocessing Only ( ) Don't Inject 


Line 


Sample Name/Misc Info 


1) 

Sample 

1 

01 

SCREEN 

2) 

Sample 

2 

02 

SCREEN 

3) 

Sample 

3 

03 

SCREEN 

4) 

Sample 

4 

04 

SCREEN 

5) 

Sample 

5 

05 

SCREEN 

6) 

Sample 

6 

06 

SCREEN 

7) 

Sample 

7 

07 

SCREEN 

8) 

Sample 

8 

08 

screen 

9 } 

Sample 

9 

09 

SCREEN 

10) 

Sample 

10 

10 

SCREEN 

11) 

Sample 

11 

11 

SCREEN 

12) 

Sample 

12 

12 

SCREEN 

13) 

Sample 

13 

13 

SCREEN 

14) 

Sample 

14 

14 

SCREEN 

15) 

Sample 

15 

15 

SCREEN 

16) 

Sample 

16 

16 

SCREEN 

17) 

Sample 

17 

17 

SCREEN 

18) 

Sample 

18 

18 

SCREEN 

19) 

Sample 

19 

19 

SCREEN 

20) 

Sample 

20 

20 

SCREEN 

21) 

Sample 

21 

21 

, SCREEN 

22) 

Sample 

22 

22 

SCREEN 

23) 

Sample 

23 

23 

SCREEN 

24) 

Sample 

24 

24 

SCREEN 

25) 

Sample 

25 

25 

SCREEN 

26) 

Sample 

26 

26 

SCREEN 

27) 

Sample 

27 

27 

SCREEN 

28) 

Sample 

28 

28 

SCREEN 

29) 

Sample 

29 

29 

SCREEN 

30) 

Sample 

30 

30 

SCREEN 

31) 

Sample 

31 

31 

SCREEN 

32} 

Sample 

32 

32 

SCREEN 

33) 

Sample 

33 

33 

SCREEN 

34) 

Sample 

34 

34 

SCREEN 

35) 

Sample 

35 

35 

SCREEN 

36) 

Sample 

36 

36 

SCREEN 

37) 

Sample 

37 

37 

SCREEN 

38) 

Sample 

38 

38 

SCREEN 

39) 

Sample 

39 

39 

SCREEN 

40) 

Sample 

40 

40 

SCREEN 

41) 

Sample 

41 

41 

SCREEN 

42) 

Sample 

42 

42 

SCREEN 

43) 

Sample 

43 

43 

GENSCAM 


BLANK 

COKE/CODEINE STD 
BLANK 





BLANK 


6 




.O 


Last Modified: Wed Jul 21 14:44:14 2010 


Page: 1 








Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s] 
Acq On 
San^ple 
Misc 

ALS Vial 


D;\GC DATA\07_„21_10\ 

01 ,D 

FIDIA.CH 

21 Jui 2010 7:01 

BLANK 

ASD 

1 Saniple Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN,M 

Title : 


Signal 

: FIDIA.CH 





peak R.T. 

Start 

End 

PK peak 

peak peak 

% of 

# min 

min 

min 

TY height 

area % max. 

total 


1 1,262 1.234 1.478 BB 692133954 9433172918 100.00%100,000% 

Sum of corrected areas: 9433172918 


SCREEN.M Wed Jul 21 07:35:44 2010 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_069344 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07„21_10\ 

01 .D 

FIDIA.CH 

21 Jul 2010 7:01 

BLANK 

ASD 

1 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Response_ Signal: 0LD\RD1A.CH 



Folk_OIG_PRR 069345 





Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07__21_10\ 

02. D 

FIDIA.CH 

21 Jul 2010 7;37 

COKE/CODEINE STD 
ASD 

2 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN,M 

Title : 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

R,T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.263 

1.233 

1.466 

BB 

700434182 

9473644964 100. 

00% 99.308% 

2 

4.784 

4.763 

4,830 

BB 

208113 

1582426 

0.02% 

0,017% 

3 

7.355 

7.308 

7.391 

BB 

3561941 

28026035 

0.30% 

0.294% 

4 

7.927 

7.895 

7.973 

BB 

4377821 

36399218 

0,38% 

0.382% 


Sum of corrected areas; 9539652643 


SCREEN.M Wed Jul 21 08:11:16 2010 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_069346 











Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
hhS Vial 

Integratii 

Method 

Title 

Signal 

peak R.T, 
# min 

1 1.262 


SCREEN.M Wed 


: D:\GC DATA\07„21_10\ 

: 03.D 
: FIDIA.CH 

: 21 Jul 2010 8:12 

: BLANK 
: ASD 

: 3 Sample Multiplier: 1 
1 File: autointl.e 
: C:\MSDCHEM\1\METKODS\SCREEN.M 


: FIDIA.CH 

Start End PK peak peak peak % of 

min min TY height area % max. total 

1.237 1.462 BB 698538672 9441624197 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 9441624197 


Jul 21 08:46:44 2010 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_069348 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
MisG 

ALS Vial 


D:\GC DATA\07„21„10\ 

03 ,D 

FIDIA.CH 

21 Jul 2010 8:12 

BLANK 

ASD 

3 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl*e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title ! 


Respons8_ Signal; 03.D\FiD1 A.CH 



SCREEN.M Wed Jul 21 08:46:45 2010 


Page: 2 


Folk OIG PRR 069349 






Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07„21_10\ 

34.D 

FIDIA.CH 

22 Jul 2010 2:36 

BLANK 

ASD 

34 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Signal 

: FIDIA.CH 


peak R,T. 

Start End 

PK peak 

# min 

min min 

TY height 


peak peak % of 

area % max. total 


1 1.262 1.237 1.464 BB 714938749 9036668092 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 9036668092 


SCREEN.M Thu Jul 22 03:10:27 2010 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR 069350 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal{s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07_21_10\ 

34 .D 

FIDlA.CH 

22 Jul 2010 2:36 

BLANK 

ASD 

34 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\SCREEN.M 

Title : 



Folk_OIG_PRR_069351 





Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07_21„10\ 
35 .D 

PIDIA.CH 



ASD 

35 Sample Multiplier: 


1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Signal : FIDlA.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.263 

1.221 

1.441 

BB 

691011983 

9273381598 100. 

00% 99.325% 

2 

2.584 

2.542 

2.649 

BB 

799214 

7805164 

0.08% 

0.084% 

3 

5.839 

5.809 

5.886 

BB 

4011337 

29074249 

0.31% 

0.311% 

4 

6.289 

6.266 

6.319 

BB 

161708 

1155374 

0.01% 

0.012% 

5 

6.835 

6.807 

6.882 

BB 

742907 

8566605 

0.09% 

0.092% 

6 

7.901 

7.872 

7.992 

BB 

380261 

5299128 

0.06% 

0.057% 

7 

9.521 

9.464 

9.572 

BB 

776917 

11129761 

0.12% 

0.119% 


Sum of corrected areas: 9336411878 


SCREEN.M Thu Jul 22 03:45:55 2010 


Page: 1 


Folk OIG PRR 069352 














Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\07„21_10\ 

36.D 

FIDIA.CH 

22 Jul 2010 3:47 

BLANK 

ASD 

36 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Signal 

: FIDIA.CH 




peak R.T. 

# min 

Start End 

min min 

PK 

TY 

peak 

height 

peak peak % of 

area % max. total 

1 1.263 

1.239 1.429 

BB 

698977417 

9230005047 100.00%100.000% 


Sum of corrected areas: 9230005047 


SCREEN.M Thu Jul 22 04:21:31 2010 


Page: 1 


Folk OIG PRR 069354 







Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07_21_10\ 

36 .D 

FIDIA.CH 

22 Jul 2010 3:47 

BLANK 

ASD 

36 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl,e 


Method : C: \MSDCHEIvI\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 



Folk OIG PRR 069355 








Area Percenl Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07_21„10\ 

37,D 

FIDIA.CH 

22 Jul 2010 4:22 

ASD 

37 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl,e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

R,T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.262 

1.238 

1.426 

BB 

692667146 8734481433 100.00% 88.926% 

2 

2.583 

2,543 

2,656 

BB 

2864611 

24949128 

0.29% 

0,254% 

3 

2.906 

2.888 

2.951 

BB 

362614 

2920429 

0,03% 

0,030% 

4 

4.295 

4.204 

4,341 

BB 

234241 

1957023 

0.02% 

0,020% 

5 

5,113 

5.094 

5,159 

BB 

769101 

5409175 

0,06% 

0.055% 

6 

5.814 

5,774 

5.823 

BV 

556978 

3920779 

0.04% 

0.040% 

7 

5.857 

5.823 

5.903 

VB 

22551657 

261639712 

3.00% 

2,664% 

8 

6.451 

6,405 

6,489 

W 

3479806 

29680828 

0,3 4% 

0.302% 

9 

6.507 

6.489 

6.556 

VB 

3446528 

25787011 

0.30% 

0.263% 

10 

6.731 

6.716 

6.740 

PV 

219738 

1579909 

0,02% 

0,016% 

11 

6.752 

6.740 

6,786 

VB 

456713 

3865499 

0.04% 

0,039% 

12 

6.849 

6.824 

6.903 

VB 

409651 

3886460 

0,04% 

0.040% 

13 

7.061 

6.903 

7.101 

BV 

24222427 

332953444 

3.81% 

3.390% 

14 

7.112 

7,101 

7.143 

W 

1061330 

9096260 

0,10% 

0.093% 

15 

7.291 

7,233 

7.308 

PV 

245913 

2484699 

0,03% 

0.025% 

16 

7,606 

7.563 

7.644 

W 

561951 

7441597 

0-09% 

0.076% 

17 

7.668 

7.644 

7,693 

VB 

128046 

1627942 

0.02% 

0,017% 

18 

8.474 

8.452 

8.493 

PV 

150560 

1469954 

0.02% 

0-015% 

19 

14.319 

14.181 

14.441 

BB 

904253 

40022168 

0.46% 

0.407% 

20 

15.762 

15-391 

15.844 

BB 

3447710 

327032203 

3,74% 

3,330% 


Sum of corrected areas: 9822205654 


SCREEN.M Thu Jul 22 04:56:59 2010 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_069356 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acg On 
Sample 
Msc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07„21_10\ 

37 .D 

FIDlA.CH 

22 Jul 2010 4:22 

ASD 

37 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C : \MSDCHEM\l\I4ETHODS\SCREEN.M 

Title : 



Folk_OIG_PRR_069357 




Area Percent Report 


Data Path ; D:\GC DATA\07_21_10\ 

Data File ; 38.D 

Signal (s) : FIDIAXH 

Acq On : 22 Jul 2010 4:58 

Sample : BLANK 

Mi sc : ASD 

ALS Vial : 38 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\MBTHODS\SCREEN.M 
Title : 

Signal : FIDIA.CH 

peak R.T. Start End PK peak peak peak % of 

# min min min TY height area % max. total 

1 1.262 1.234 1.431 BB 711021216 896S687150 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 8965687150 


SCREEN, M Thu Jul 22 05:32:30 2010 Page: 1 


Folk_OIG_PRR 069358 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\07„21_10\ 

38.D 

FIDIA.CH 

22 J-ul 2010 4:58 

BLANK 

ASD 

38 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\SCREEN.M 

Title : 


Response_ Signal: 38.D\FID1A.CH 



Folk_OIG_PRR 069359 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D;\GC DATA\07_21_10\ 

39.D 

FIDIAXH 

2^iU20^ 5:33 

ASD 

39 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\SCREEN.M 

Title : 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 


% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 


total 

1 

1.264 

1.237 

1.437 

BB 

655206000 

9440536526 100. 

00% 

99.346% 

2 

6.290 

6.251 

6.324 

BB 

198944 

1425962 

0.02% 

0 

.015% 

3 

6.836 

6,804 

6.884 

BB 

986877 

11188108 

0.12% 

0 

, 118% 

4 

7.901 

7.854 

7.999 

BB 

455984 

6508302 

0.07% 

0 

. 068% 

5 

12.359 

12.239 

12.432 

BB 

1378317 

42995640 

0.46% 

0 

.452% 


Sum of corrected areas: 95026S5539 


SCREEN.M Thu Jul 22 06:07:56 2010 


Page: 1 


Folk_OIG_PRR_069360 




Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\07„21__10\ 

39 .D 

FIDIA.CH 

22Jul20105:33 
39 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl^e 


Method ; C : \MSDCHEM\ 1 \r-lETHODS\ SCREEN. M 
Title : 



Folk OIG PRR 069361 








Area Percent Report 


Data Path : D;\GC DATA\07_21_10\ 

Data File : 40.D 

Signal(s) : FIDIA.CH 

Acq On : 22 Jul 2010 6:09 

Sample : BLANK 

Misc : ASD 

ALS Vial ; 40 Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 
Title : 

Signal ; FIDIA.CH 

peak R.T. Start End PK peak peak peak % of 

# min min min TY height area % max. total 


1 1.263 1.238 1.431 BB 698238837 9247763930 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas; 9247763930 


SCREEN.M Thu Jul 22 06:43:24 2010 


Page: 1 

Folk OIG_PRR_069362 





Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
AliS Vial 


D:\GC DATA\07_21„10\ 

40,D 

FIDIA.CH 

22 Jul 2010 6;09 

BLANK 

ASD 

40 Sample Multiplier: 1 


Integration Filer autointl.e 

Method : C : \MSDCHEM\ 1 \I4ETHODS\ SCREEN . M 
Title : 



Folk OIG PRR_069363 





Area Percent / Library Search Report 






Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733204.D 

ASD 

27 Jul 2010 8:34 

BLANK 

1 

SCREEN 

RTE 


'Abunclahce ... TrC:'733204.D 

: 60001 



2000 ; 

ioooj 


Time-> ioo 4.00 6.00 8.00 10!00 12.00' 14:ob ’^l’6!oO 18.'00 20!00 22^00 24!oo~ 26.00 28!00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


733204.D 


Mon Feb 28 13:56:12 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_069364 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733205.D 

ASD 

27 Jul 2010 9:09 

TESTOSTERONE PROPIONATE STD 


SCREEN 

RTE 


'Abundance Tlcy7332C5!!D 

10j.83 

1200000' j 

i 1000000; i 

■ 8000001 I 

I 600000; I 

: i 1 

i ' i 

: 400000! ! 

; ! i 

■ 2000001 1 


: 0W.-1- 

'Time-> 2.00 4.00 

’ abo 8.00 ^laocT^ 12 : 00 ' 

' 1^0' ^e.'oo^"" 

laoV 20 ’!^^ 2 ^ 00 ' 2 ?ob 26 !oo’ 28100 'i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

10.832 

3247834 

100.00 

100.00 


733205.D 


Mon Feb 28 13:56:16 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_069365 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q3-2010\SYSTEM4\07 27 10\733205.D 


Operator 

ASD 



Date Acquired 

27 Jul 2010 9:09 



Sample Name 
Submitted by 

TESTOSTERONE PROPIONATE STD 



Vial Number 

5 



AcquisitionMeth 

SCREEN 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum Quality: 

90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 

90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


10.83 C:\DATABASE\NIST98.L 


Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

99 

Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

96 

Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

93 


'Abundance 


80. 


60i 


5^7 

j 


Averse of f0721d^ 17023^ (-) 


124 


147 


40' 


29 


^ 1 i 

201 ! 41 li 


91 

79 i 105 


67 

I |i = 


Abundance 


. v -lTv-, tlM-,Jf477:!i7iiU4L7 ,.4^ 


134 

i .! 


r 159 


185 

173 I 199 


228 


213 


302 344 i 

246 25Q270 288 | 329 i | 


40 60 80 -fOO 120 140 160 I 8 O 200 220 240 260 280 300 320 340 


67 


'#TT2703rTesT6stefone Propionate 


80^ 


124 


60 

40 i 

20 i 


'm/z--> 


41 


733205 .D 


147 


79 105 


67 


: 134 


159 


228 


185 


173 


344 


40 60 


Mon Feb 28 13:56:18 2011 


213 !, 



302 


^ i' 

199 i 
, ! ■ 

1 246 

259 270 288 

i 

316 329 J, 

200 . 220 ' 

'240_ 

26(3 280 

360 

320 340 

2011 


Page 

2 



Folk_OIG_PRR_069366 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733206.D 

ASD 

27 Jul 2010 9:43 

BLANK 

1 

SCREEN 

RTE 


^Abundance TfC: 7332UKD 

70001 



2000 i 

lOOO) 


!Time-> 2.00 4.00 " 6.6o k5o 10.00' 'l2^0 14:00^16.^ ’ 18^0 "aolocT^ 22:00^' 24.00 26.00^ 2^00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


733206.D 


Mon Feb 28 13:56:21 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_069367 










Area Percent / Library Search Report 



Information from Data File: 

File Name : P:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733207.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Jul 2010 10:18 

Sample Name : NANDROLONE DECAONATE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 7 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 



100000i 


50000; li 

i > I 


^inne--> 2 .&d 4.00 

6 . 00 ^^ 8.bo io:oo 12:00 

14:00 ”16:00^ 

l'?00' 20^00 ’ 22^00' 24!ob' 26M' ' 28!oO j 





Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

20.187 

1831609 

100.00 

100.00 


733207.D Mon Feb 28 13:56:26 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_069368 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733207.D 
ASD 

27 Jul 2010 10:18 

NANDROLONE DECAONATE STD 


SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


1 20.19 C:\DATABASE\NIST98.L 


Nandrolone 

Decanoate 

000360-70-3 

98 

Nandrolone 

Decanoate 

000360-70-3 

91 

Nandrolone 


000434-22-0 

35 


Abundance 


80 


60: 


40 : 


43 


' 67 




110 


155 


274 


71 


256 


li 


91 


20 \^ ii 


135 


231 


! 


173 


186 


199 


215 


316 


S 120065 : isIMdrolone Deemed 
274 


Wz^> _' 80 ' 1 ^0^ 120 ' ' U7~160^^0^2(So'"22o""246"~ ' sfo’ 3& '’346 3& sfo' 400' 

Rbuhdance”... ...... 

; i 110 

i i 43 I 

I 155 

i 80; i 

60 : 

40 i 


428 


420 i 


2o: 


57 ^ ! 

256 

! 

; 71 i 

'■ 

'i ! ^ ^ 

■i ' 91 : 

ii i 

231 ’ I 

:Mc i i 136 ] : 

i ■ I i j I 

H; ji ; j'i ;! i J :i. : 

215 ' I i; 

y IP pip iP: Pi -' 

'1 173186^93 j| ,;i i i 


428 ! 


'm/z-> 


j y . . ^ : ,:h j...,^10,.._„ .. , .j! 

40 ' ’e'o""’ 80 ' 100 lS" ' 146 ‘' 160 'lio^'^0 ' 2^0 ’240 260 ' ”280 3 O 0 "3^0’ 340 3 ^ 3^0^460 ^420 


733207,D 


Mon Feb 28 13:56:27 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_069369 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733208.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 27 Jul 2010 10:51 

Sample Name : BLANK 
Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Abundance TfC: 733208.cr 


7000 i 



2000 


; 1000j 

irime-> 2^ 6.00 8.00 ' 1o!oo' ^ 12; 00 ' 14.00 leioo ^OO ' 2 o!o0 22:00 , M-P9.. 16'p^,28.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


733208.D Mon Feb 28 13:56:31 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_069370 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733209.D 

ASD 

27 Jul 2010 11:26 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

9 

SCREEN 

RTE 


Abundance 
I 300000| 

j i 

! 

250000j 

: 200000i 

i 

; 150000j 
: 100000- 
i 50000i 

ibo'^4Too" 


iai2 


10.00 12.00 14.00 1 6.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

15.122 

1779627 

100.00 

100.00 


733209.D 


Mon Feb 28 13:56:36 2011 


Page 1 


Folk_^OIG_PRR 069371 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733209.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Jul 2010 11:26 

Sample Name ; TESTOSTERONE ENANTHATE STD 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


9 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C 

C 

C 


\DATABASE\SLI 
\DATABASE\PMW_TOX2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


15.12 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Testosterone dipropionate 

Testosterone 

DOM precursor-2 


000000-00-0 91 
000058-22-0 25 
000095-71-6 9 


5i\bundance 


Average of 151502 to 15.320 mini 733209.D {-) 


! 0 u..1 iji, j 241^. i.315.j.385^ I 

Wz-> To "" 8b ' ^160 '126 'i4o ' ’ iso^ 2OO ' 2^^ 240 2^0 ^6 ' 300 ' 32o 340 ’ 3^0 " 380 ’ 460 


lAbunclance'’ 


“WIBBSrTesfosrerone dijpropionW "PTS53^ 


1 40j 

s i 

228 

358 

1 


1 20! 

85 I : 

288 

!: 270 ; 

I 



1 ^ ' 

252 

315 1 

385 ■ 

■ 0^- . ■ 

m/z--> 40 

60 80 100 1^0 140 

"160 '1SO 200' 220 "^240 260' 280 300 

' I^O ' ’346 360 

360 400 

733209.D 

Mon Feb 

28 13:56:37 2011 

Page 2 



Folk_OIG PRR 069372 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733212.D 
ASD 

27 Jul 2010 13:08 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN 

RTE 


|Abundance TIC: 733212.0 



1000 


jTime-> ZOO ' '~4.b0^ 6.00 ^00 10 . 00 " 12.00' 14.00" ’ 18^ IsioO ’ 20!00 ’ '22.80 24.00 26.0^ 26.00 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


733212.D Mon Feb 28 13:56:51 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_069373 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q3-2010\SYSTEM4 \ 0 7_ 

_27_10\733213 .D 

Operator 

ASD 



Date Acquired 

27 Jul 2010 

13:42 


Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

13 



AcquisitionMeth 

SCREEN 



Integrator 

RTE 




6 

35 

.. TTCr7332T3X) ..... “ ~ . ' ' : 

2000000S 

i ; 

1 I 





^ 1600000^ 

! 





1000000! 







7,37 


i 

soooooi 2.95 

j 


i 



^ 1 10.81 


j 

' ; 

0^ 


esq 1 


; 

Time-> 2,bo 

^60 6.00__ 8.d0 .JjO^OO J2l^^ 

’ 14'ob' i!^oo 

' 18'ob ' ' 20 !o^ ' 22!ob' 24.ob' 2aoo moo / ! J 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.947 


466029 

9.56 

19.89 

6.351 


2342971 

48.06 

100.00 

6.799 


148958 

3.06 

6.36 

7.374 


1191379 

24.44 

50.85 

10.813 


725301 

14.88 

30.96 


733213.D Mon Feb 28 13:56:55 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 069374 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P : \Q3-2 010\SYSTEM4\07_27_10\73 3 213 .D 
ASD 

27 Jul 2010 13:42 


ASD 
13 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum Quality 

: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

; 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2,95 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Benzyl Alcohol 

000100-51-6 

96 



Benzyl Alcohol 

000100-51-6 

96 



Benzyl Alcohol 

000100-51-6 

95 


jSbundance 
80: 
60j 

! j 

40i 

i 20. 

fn/2-> 

l^urnian^ 

i 

80: 

j ! 

60i 

I i 

I 40! 

i ■ 

j 20 ^ 


Average of 2.923 to 3-043 min.: 733213^0 

79 


51 


108 


39 


27 31 


43 


. . ; .. ^ ^ j ^ . ... j . __ , ^ ■ _p_;. . ; , . ) « . 

2'5 ' 30 ' 35 _Vo' 45 ' 50'/' sV 60 ' 60/, ' ^ 75 'sO' ’ 85^ OO OO’ ' 100 105 lio 

.Wr595BT^lT^rAlc6h"or 


^ ^ 55 


63 


B 


74 


91 


86 Ml 


105 i 

1 . i ^ 


79 


108 

i 


! ; 


27 


)m/z-> 


0; 


31 


39 




43 


51 


I : ;54 


57 


*1 


65 


74 


91 


85 


105 i i 

: S i 


25 3b 35 40 45 50 55 60 65 70 75 8'0 85 90 95 100 105 110 


733213.D Mon Peb 28 13:56:56 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_069375 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733213.D 

ASD 

27 Jul 2010 13:42 

ASD 

13 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C 

C 

C 


\DATABASE\SLI 
\DATABASE\PMW_TOX2,L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


6.35 C:\DATABASE\NIST98.L 
Benzyl Benzoate 
Benzyl Benzoate 
Benzyl Benzoate 


000120-51-4 98 
000120-51-4 97 
000120-51-4 95 


Abundance 


1Q5 


m/z-^> 20 30 40 50 60 


. ^,J|i.85 yji ■ Jli 115-122 128 135141_"'52^ J. . 181 ^ |,.. jj_ 

VtT sb' ’ 9o' ’ '-ibb' 'i-ib^i:^"ibb'l4b^ibb' Tbo’ -i/f ibo' 'ibo’ abo zio’ 


'Abundance 


#46^^: Benzyl Benzoate 
105 


212 ! 


0^ 18 27 i|^ ii; 153 I 

m/z-> ' bo " 3o’^' 40 50 ' 60 70 80 ‘ 90 ' iOO NO ibo' ibo 14o’ "l50 160 -ifo 180 '-ibo 260 2l0 


733213.D 


Mon Feb 28 13:56:57 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_069376 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 


F; \Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733213.D 
ASD 

27 Jul 2010 13:42 


ASD 

13 

SCREEN 


Integrator 

: RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

3 

6.80 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Palmitic acid ME 

Myristic acid ME 

Pentadecanoic acid ME 

000112-39-0 94 
000124-10-7 86 
007132-64-1 72 

Abun^nce~ 

- .-.. 

-Avera9eW:7JSrfo^e51filh.;7532TXDT-) 

74 

i 

! 


80 [ 


60: 


87 


40; 

i 20i 

I 1 

oi, 

mfz-> __ 
Abundance 

i m 


29 


43 




55 

I 


97 


143 


I ^107 

'i- ■ ^ ■ -r-rj'■■ j-j-rT-r'in i i ri-i-n^rT'-r-v ■. |-T-7-- r -T - ; - : r-r^^ r r'-T-T^r-iT-r-.-i !‘’T-T'-r! . I-T-I-—i-Ti-T-r--, p!~n : 

30 40 50 60 7*0 80 90 100 11^1^0 1^0 140 170 180 190 200 2l0 ^0 230 240 ^0 260 270 j 

“ . “ ... .. ~P'm7~ ... “ .. i 

74 i 

i i 


115 


129 


157 ^*71 185 199 213 

V-r-v i 


227 


239 


270 i 


60 


87 


4o; 


20; 


55 


97 

i 


143 


129 


171 185 


227 


239 


270 i 


mfz-> 


30 40 "50 6b 70 8b ob boo 110 li^O ibo 140 150 160 170 ibo 190 '26O 210 2^0 230 240 260 2^ 270 ' 


733213 ,D 


IVlon Feb 28 13:56:57 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_069377 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q3- 

Operator : ASD 

Date Acquired : 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 13 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733213-D 

ASD 

27 ,Tn1 2010 13:42 


Search Libraries: C 


\DATABASE\SLI 
\DATABASE\PMW_T0X2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


7.37 C:\DATABASE\NIST98.L 

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, m 000112-63-0 

8.11- Octadecadienoic acid, methyl e 056599-58-7 

9.12- Octadecadienoic acid, methyl e 002566-97-4 


Abundance 


Al^p^7:WTd774T4 riWr:; 


; i iJ ipi il:!l iBi.J Ifti , Jilii , iJl ,!;i i f80 191 207 222 29. 

fn/z-> 30 40 50 60 7'0 80 90 lOO 110 120 130 140 150 160 170 180 lOO 200 210 220 230 240 260 260 270 280 200 


Abundanca 


67 81 


WT612W 9;iiroclad^caarenoIc m^yl esl^ 


i 20^ I 

' i ' ; ! ' =■ i ii 1 135 150 

i ^ i Ij! i, ; 164 

i ol..... 

'm/z-> 30 40 50 60 70 80 90 lOO 110 120 130 140 l80 160 170 180 190 20O 2l0 220 230 240 250 260 270 280 290 


733213.D 


Mon Feb 28 13:56:59 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR_069378 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733213.D 

ASD 

27 Jul 2010 13:42 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


ASD 
13 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


10.81 C:\DATABASE\MIST98.L 


Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

99 

Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

95 

Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

93 


Abundance 


&7 


■Av^dp^ofTD:r6B to 7332"11J:D (-} 


80 i 


124 


60: 


147 


40; 29 

201 4^ 


lAbuhdance” 

' 80 i 


91 


li 79 j 

105 . 

P J 

Ij ; i;j pi 

It ' 1p4 

ill III: i-i 

, ijH 

L ii' 1' i ' I/I |i W'.i 


159 


185 


228 


40 60 


i;:! i ^ 173 ; 199 


213 ' 

i; 245 259 270 288 

) 200 220 240 260 280 


302 


344 

329 

i -Y--- I -T—i' 1 ■ 

320 340 


57 


Ifn 2703: T^tosTerone Propionate 


124 


60^ 


147 


40i 


20 : 


79 105 


41 i 


:i 67 i 


J 134 j 


m/z-> 


O' 


159 


228 


185 
173 ■ 199 


344 


213 


733213.D 


Mon Feb 28 13:57:00 2011 


259270 286 

302 

.. . r -i—r- 

. L 

280 280 

300 

Page 

6 


316 


Folk_OIG_PRR_069379 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

P:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733214.D 

ASD 

27 Jul 2010 14:16 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN 

RTE 


Abundance ~ TrC:V332T4^D' 

i 70001 



20001 
lOOOj 


l-TO J 4.(30 6.0^ .8-Op ^10-pb j^'oo’ 14:ob' 16 !o O l'8;ob 2o[op' 2ZQ0 ^4.00^ 26, 'OO 28:00 ’ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


733214.D 


Mon Feb 28 13:57:06 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_069380 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

2^ul20101^4 :50 

ASD 

15 

SCREEN 

RTE 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2.947 

1541511 

2.10 

4.75 

3.300 

123870 

0.17 

0.38 

4.730 

173093 

0.24 

0.53 

5.579 

587706 

0.80 

1.81 

6.309 

410108 

0.56 

1.26 

6.375 

12736580 

17.33 

39.24 

6.967 

2886213 

3.93 

8.89 

7.021 

2778076 

3.78 

8.56 

7.254 

143936 

0.20 

0.44 

7.278 

420779 

0.57 

1.30 

7.380 

334595 

0.46 

1.03 

7.601 

16270494 

22.14 

50.13 

7.649 

1137934 

1.55 

3.51 

7.835 

156328 

0.21 

0.48 

7.876 

145391 

0.20 

0.45 

8.182 

584011 

0.79 

1,80 

8.247 

149424 

0.20 

0.46 

17.711 

146090 

0.20 

0.45 

18.166 

302131 

0.41 

0.93 

20.463 

32458104 

44.17 

100.00 


733215.D Mon Feb 28 13:57:11 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_069381 








Area Percent / Library Search Report 


Information fron 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

Data File: 

F:\Q3-2010\SYSTEM4\07 27 
ASD 

ASD 

15 

SCREEN 

RTE 

_10\733215 .D 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 90 
Quality; 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.95 C;\DATABASE\NIST98.L 

Benzyl Alcohol 000100-51-6 97 

Benzyl Alcohol 000100-51-6 97 

N-Cbz-glycyl-glycine-p-nitrophenyl 1000126-28-8 91 


Abundance 


801 


Averap bT^9231^X037W.:73^2T5:[r^^^^ 

79 


108 


60^ 

L 

j 

401 

201 

) 

_ 

Abundance 

i 80i 


26, 


51 


( i 

I : 


I i 


39 

i 


i 1 

91 

1 ! 
i : 

1 

1 . , 

63 

74 Mis 


105 i;, 

, i I . 48. , 

M M 55 

60 J ^6 

t-J-X. If 

i, M1M 

i' i 


40 45 ’ 50 5'5 

1 : ; ’ ! i t f f ; L 

_60 65 

7^' is'' eb ' 

W 95 100 

jbb' 'ilT_ 


"#30979: WizyrAlccbbT" 


7,9 


108 


60i 


40. 


20: 


27 


39 


31 


0^ : : 


43 


51 


:54 


57 


62; 


65 




I i 


74 I 


86 


91 

i 


■1- * 


105: ; 


.2'5 ' ^ J5 ' 40 ^5 [ '50 JJ5 ^5 fO 'jf5 6'0 ' 6'5 ' 90 ,, ^5 . bo ' 

733215.D Mon Feb 28 13:57:12 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_069382 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_iO\733215.D 

ASD 

)10 14:50 


ASD 

15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.30 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 






Benzoic acid methylester 


000093-58-3 

94 



CN gas (chloroacetophenone) 


000532-27-4 

59 



Benzil 

@ 

000134-81-6 

42 

Abundance 

1 

i 


Average oT3.276 lo 3.330 min.: 733216.DT) 

105 



1 80 





i 

i 60 

1 

77 I 



i 

! 

i 

i 

40 


l i 

! 

51 i 



136 


20 i 


Uz-> ° 25 


29 

3t)"35'To’ 


44 II, 

'Vs' 5’b' ’' 


59 63 ! i ^M 119 

55 ^ ‘ ^ 6 ^ '' 7^ ’ iS)' ’ 85 ” ' 'l 6 o' '165 110 1 T 5 1 ^^ ‘lis' ’iSo’ Tss' '146 


73 ^ J ; 


91 


119 


'Abundance "' 


80^ 


M21T: Benzoic acIdW^ P5^ 


77 


105 


60: 


40: 


20 ^ 


51 


136 


0^ 


I...... 




92 




rn/z-> 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 


733215,D 


Mon Feb 28 13:57:12 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_069383 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

27 Jul 2010 14:50 


ASD 

15 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 4.73 C:\DATABASE\NIST98.L 



Decanoic 

acid, 

ethyl ester 

000110-38-3 

92 


Decanoic 

acid, 

ethyl ester 

000110-38-3 

91 

Abundance 

Decanoic 

acid, 

ethyl ester 

000110-38-3 

86 


Average or4:712Io 4.748^]n.:T3'32TOT (-) 

88 




80 5 


60 ^ 


40| 


20! 


m/z--> 


0! 


29 


.. 

30 


43 

i i 


I : I 


55 


f-l 


40 


50 60 


V 

I erjli 


73 

i 


70 


101 


81! 
80 


ii 95, 

N--.^ 

90 100 


155 


115 


ilo'TIo 130 


5^135 


143 

i4o i5o 


i6o 


171 

170 


180 160 


200 

200 


Abun'dance 


80; 


.#35626TWcanolc acIdTelhyl esfer 

88 


60! 


^ 40 

43 




101 






! ; 


61 
55 ; 


73 







! 20 

! i 

: J 5 

! 

! i; 

; . i I 
■ i !i 


! 



123 

155 


1 

O 

A 

N = 

.. JEJ 

' ,„ajL,,.,37Liil 

! ; 

: ] h 

50 60 

67*: 

i 81, 

■; 95_ j 


143 : 1 

171 

200 i 

30 '40 


' ro 80 

90 ^100 

’ 110 120 ‘ ' jio 

140 J 50 . 

j/O ' ii^O ' 

i ^'266 { 


733215.D Mon Feb 28 13:57tl3 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_069384 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Jul 2010 14:50 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

5.58 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Dodecanoic acid, ethyl ester 
Undecanoic acid, ethyl ester 

000106-33-2 

000627-90-7 

91 

90 


Decanoic acid, ethyl ester 000110-38-3 87 

AbundSSe ~ ....AvmWof^6TW5M7im.: m2T5J^^^^^.... ..... 

I : as 

^ l ; 

I ! i 

80| i 



Abundance ' .. #TT7055:'D'odecarioicacrd, ethyfesler 


i 

8 ^ 

80 

i 


; 

i 

601 

1 i 



: 40i 

j : 

29 

101 ; 


^ U 55 

i I 


20i J !1 i ^3 


; O: 

; lI ’48 

.jin 

81i; 


. ^ 106^]'122129 If 

171 

183 

199 

228 ■ 
213 1, : 

;m/z-> 20 30 

40 50 

_60 70_ 

80 


100 I jo 120 130 140 .150 160 

170 

1M 190 

200 

220 230 

733215 .D 


Mon 

Feb 

28 

13:57:14 2011 


Page 

5 



Folk_OIG_PRR_069385 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 
ASD 

27 Jul 2010 14:50 


15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


6.31 C:\DATABASE\NIST98.L 

E-ll-Hexadecenoic acid, ethyl ester 1000245-71-9 64 
E-9-Tetradecenoic acid 1000131-35-8 49 
Cyclopentadecanone, 2-hydroxy- 004727-18-8 49 


Sundance 


55 




80) 
601 

40 i 

I 

; 20 ‘ 

I 

I 0 

'Abundance 

80 

■ ^ 

j 60i 

j ’ 

I 

I 20^ 

j I 

0^: 


41 


69 


88 


29 


70ii! 


101 

i! i 

ill 110 124 

i: :!. 137 


147 


155 


166 

I 


209 


ii :m 7 (IV , .= ,m; i n ■'ti, , 179 189 

ln i l. .... iiil iii I ■i.i .lLi,l ji I Mull Li .. illl lh jM - il jjj i i . j; ■ Jlijj!!. l iK l, !.l , .|.| 1 1,1...;.....r-VL.:...-. ... .., _, _ 

^ 40 ab ^0 70 So 9'0 100 ’lio 1 ^0 130^0^0 160 1>0 180 i bo 2 bo 2i0 2:^0 230 24 o 2bo 260 2)0 

JT3T8'3rE^‘1TOxadecendiclicicr^^^ . 


254 

r .. U 


55 


41 


69 


88 


HI 


97 


79;j' 
) i jr 


110 


123 


1-30 152 193 

165 179 


236 


; = • i ■ J : r • : ■ ■ I i 7: ;| 1 

{j:, = T-r-r^-rp--: I : u:-7u u'4-: . .--r : ; tj. . 

m/z-> 30 40 M 60 ^ 70 80 90 100 110 1^0 130 140 150 160 170 180 19 0 2 60 210 220 230 240 250 260 270 280 


218 


282 


733215 .D 


Mon Feb 28 13:57:15 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR_069386 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3~2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

2010 14:50 



15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.37 C:\DATABASE\NIST98.L 
Benzyl Benzoate 
Benzyl Benzoate 
Benzyl Benzoate 


000120-51-4 98 
000120-51-4 96 
000120-51-4 94 


Abundance 


Av^ge^ 67521 lo ^39*5^^ 
105 


80i 


60 i 


40 


20 


51 

i 


77 

i 


65 


91 


212 


39 ? : I i !. 167 -• i 

n! ii: L..^ >■ 'li :i '1:113 122130 139 162 [ 177185 I, [• 227 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 lOO 260 210 220 25o 240 


194 


‘ivi/z-> 
Abundant 


257 

250' 260 


105 


l?4B5r4rg^zy|-Bfinzoal^ 


80; 


60' 


40! 


20 ; 


61 


65 


18 27 


39 


91 


77 








212 


167 

153 I 


194 


,m/z-> 2 b 30 40 50 6'0 % 80 gb ^ibo 110 12^^ 15^160 170 190 200 ^io 2^0_ 230 240 250 260; 


733215 .D 


Mon Feb 28 13:57:15 2011 


Page 7 


Folk_OIG_PRR_069387 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

27 Jul 2010 14:50 


15 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C;\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
; 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.97 C:\DATABASE\NIST98.L 

Ethyl 9-hexadecenoate 054546-22-4 64 

E-ll-Hexadecenoic acid, ethyl ester 1000245-71-9 60 

9-Hexadecenoic acid, methyl ester, 001120-25-8 58 


Afiiundance ' 


80! 


55 


Average of'6.925'to 6,S91 m[n^:T332'1'5ll (-’ 


41 


60' 


40: 


20 i 


69 


88 


29 




101 

■*1° 123 

i ill 


137 


152 


194 


i ow 

)Ti/z-> 30 

Abundaince 


80! 


I |i!! i| j; |i|:| I j nil; ^ I _ ;ii| , J;! ^ , 165 179 

!0 4^ 50 ^ 70 ab 90 100 110 1 ^0 130 140 ^0 1^0 l90 200 210 220 2^0 240 250 2^0 270 2^0 

.. ““. “ . 


237 

i 


208 219227 ii 253 


282 


55 


69 


41 


60^ 29 


40 i 


20 i 


88 


i 97 


J 


i'l 


I i 


.iii 


ii! 


,1''! fi'; 

LUi.j, 


111 


123 


137 


152 


194 


165 


176183 


207 218 


-( i I ■ t -i ii' ■ - I I ' I uro ' £. I Lf 

V. : vT-i^ r.r-V-LiL. ; , 1 ‘r'hlV-t*' '! i' = ,-.,..,..4 j|V..^ i'.-v,-:-. i vp-, •, ; ; r-^i'ri 

:m/2-> 3b 40 60 bo 70 80 9b 100 110 120 130 140J50 160 170 18^ 190^0 210 ^0 2^ 240 ^50 2b0 27^ 


236 
^!; 247 


282 

-TTr:-?- 


733215.D 


Mon Feb 28 13:57:16 2011 


Page 8 


Folk_OIG_PRR_069388 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Nuimber 
AcquisitionMet h 
Integrator 


F: \Q3-2010\SYSTEM4\07___27_10\733215 ,D 
ASD 

27 Jul 2 010 14:50 



15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


7.02 C:\DATABASE\NIST98.L 

Hexadecanoic acid, ethyl ester 
Hexadecanoic acid, ethyl ester 
Hexadecanoic acid, ethyl ester 


000628-97-7 94 
000628-97-7 94 
000628-97-7 94 


Abundance 


6,8 


Av^ap ofTTOO'Slo 


80 i 


60 i 


40 


20 


10 


43 

I 

I 57 


29 

! I 


73 

i I ij L 


101 


157 


115 143 


ab "^0 40 ^ 50 i^bVio i^o 1^0140150160 7 ^ Vbbidb 2 ^^^ 


129 


171 185 199 213 227 


241 


256 


284 

280 


Abundance 


86 


“#3586TrHexadecandic acldT^hyl ester 


80 i 


60 i 


101 


40^: 


20 


43 


29 55 


18 ; 


■m/2-> 7b 2 b 30 '4b'"5& ^ 70 ’ai) ob lOoTlO li0 130 1 T 0 ’15^160 170 160TqO 200 210 2& 2io 240 2 T 0 260 2^^^ 


73 


157 


129 


171 185 199 213 227 


239 


284 


_ ]'! !' J-;-T^'i ^ ■;V--i"' s -Vr-] • ; • '-’i—-- 


265 


269 


733215 .D 


Mon Feb 28 13:57:17 2011 


Page 9 


Folk_OIG_PRR_069389 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File-. 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

27 Jul 2010 14:50 

ASD 

15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C 


\DATABASE\SLI 
\DATABASB\PMW_TOX2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 

9 7.25 C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 



Heptadecanoic 

acid. 

ethyl 

ester 

014010-23-2 

90 


Heptadecanoic 

acid, 

ethyl 

ester 

014010-23-2 

80 


Pentadecanoic 

acid, 

ethyl 

ester 

041114-00-5 

72 

Abundance 

.. " “ Average 6r7r2421oT. 266 min.: 

T332T5:D‘(-)~ 

.-.-... ■■■- 



; 20 

i 29 ii 

1 1 H 

1 i ^ 

! 0‘ 

. 

h h! 

lm/ 2 -> 


50 ( 

Abundance 

.— .. 



125 


171 185 227 


255 

241 269 


! 80 ^ 


l?359T9r Hepfadecanoic aciS; eTiiyre^r 


101 
( ! 


- ' : I - H ^ 115 ; .QQ 213 i ■ 

il6 ■ I; : -I i, 125 I : 171 186 : 227 241 i: 269 270 u 

^/z-> 2i 30 40 5^0 6i ' /o 80 90 16 o 110 120 130 1 io 150 10O 170 160 190 2(1)0 210 220 2^0 240 250 2^0 270 280 ^ 300 


733215 .D 


Mon Feb 28 13:57:18 2011 


Page 10 


Folk OIG PRR 069390 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

27 Jul 2010 14:50 


15 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum Quality 

: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

10 

7.28 

C;\DATABASE\NIST98.L 





Chloromethyl 6-chlorododecanoate 

1000143-80-8 

47 



Z-7-Tetradecenoic acid 

1000130-98-4 

47 



Chloromethyl 7-chlorododecanoate 

1000143-80-9 

46 


Abundance"' 


801 


5:5 


‘Av^geof7:2661o 7:326^.771X0 


60^ 


40 i 


20 : 


69 


41 


84 

I 


96 


110 


29 


j: 7 

li ■■!■ 


124 137 165 1f 


208 


250 


^/2-> 
Abundance 

80; 

I 60: 

; I 

40j 

! 20j 


O'- I :-4 ^‘T-Tfr--yrtr-rr.-44V:-Ti < . j-:-.- : 

3b 40 50 60 70 JO 90 100 110 120 130 140 160 18^170 JO 190_200 210 J20 23o 240 250 260 270 280 290 

¥429927 Cblbron^eibylBTclTlo!^^ 


179 193 


, 221 

•rr. 44V: -t i < 


232 


296 : 


55 


41 


1 , 

69 

96 



i 

; 

84 [ 


i 

j ’ 

y 

138 


I 

;: i 

7 ti 


ill / i 


i 

181 

i 

■J; i| 123 i 

niih il: ill J 7 

163 



0 


’m/z-> 


30 Vo 5b 


733215,D 


-.--rlj-j - ---y-r i j -xiV-1 T-yv-T-i—'-r r :-r-pT' i j ■■;-rT r :-r-r-T rpT-.'-” f |-r-rr-! I : r-nf] .'-.-••r :■ rn— y ■ • ; ■ ■'t-t : 

_6'0 70 8b___90 100 110 I^OjbO li0 150 l60 170 18^190 200 210 220J30 240 25^26^^ 

Mon Feb 28 13:57:19 2011 Page 11 


Folk_^OIG_PRR 069391 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

;7 Jul 2010 14:50 



ASD 
15 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


11 7.38 C:\DATABASE\NIST98.L 

9-Octadecenoic acid, methyl ester 002462-84-2 99 
ll-Octadecenoic acid, methyl ester 052380-33-3 99 
6-Octadecenoic acid, methyl ester 052355-31-4 99 



Abundance 

j 80 i 

60: 


41 


40 


■ 29 


20 


5,5 


69 


"#13249: ST-Octadecenoic acid, metRyl esfer 


83 


li'l! 

H; 1 


97 


;;! 110 


264 


123 


138 


152 166 


180 

i 193 207 


222 


hi/z-> 




235 246 


296 


256 ■[ 278 


30 40 50 60 70 80 90 l60 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2i0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 ! 


733215.D Non Feb 28 13:57:20 2011 


Page 12 


Folk_OIG_PRR_069392 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

2010 14:50 



ASD 
15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

12 

7.60 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Ethyl Oleate 

000111-62-6 

99 



Ethyl Oleate 

000111-62-6 

99 



9-OctadeGenoic acid, ethyl ester 

006512-99-8 

90 


'Abundance 


80. 


55 


Averageof7;5^no T^T m!n.r753216"IT(^' 


60{ 


40^ 


20; 


41 


69 


83 


96 


29 


110 


264 


123 


137 155 


180 


222 


166 


310 


i .i 

30 40 50 60 70 80 90 100 1 iO 120 130 140 150 160 170 180190 200 210 220 230 240 250 2^0 270 260 290300 3i0 ! 


Abundance 


BO 


65 


■MT1556rEt[iylT)leW 




69 



41 i 

88 

60 


i i 

i ! 

i j 

40 

? 1 ! 

29 j 1 

; 1 i: 1 i 

■i 

ij! i 

20 ! 


-i 

I I !i:| 

I) 1 ^ ; 

1 w. '■ 


97 


;M 111 


264 


123 


222 


137 


155 


180 


m/z-> 


07.J;l.. ''J 


165 


; M-;: j , • i J ' i; i 


310 


30 40 50 '60 '70 sb' ob’ 170 180 190260 

733215.D Mon Feb 28 13:57:21 2011 Page 13 


Folk_OIG_PRR_069393 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F : \Q3'-2010\SYSTEM4\07_2 7_10\733215 .D 
ASD 

27 Jul 2010 14:50 


15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 

13 7.65 C:\DATABASE\NIST98.L 


?Vbundance 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


‘7&erapbf7:63rTo‘N6g71Nn.:7mi5:(r{-^ 


Qual 


Octadecanoic 

acid, 

ethyl 

ester 

000111-61-5 

87 

Octadecanoic 

acid, 

ethyl 

ester 

000111-61-5 

64 

Pentadecanoic 

acid, 

2,6,10,14 -tetra 

001001-80-5 

59 


^ .. i ^ 3, ,ji.. .. ,i.24^265 / 2M .. 

\nlz-> 10'' 2 b''s’o'" 4 b 5'o ^' 7^09b'/(5o 1 ib 1 ioTS)MblSO 160?7 o 7§0 1 bo^o21 b22023b2402^02602%2^02^0300310 


Abundance 


1^117087'TScfade'caiid^ 


43 

29 i 


oiJ8 .y.. 


'^5 129 "'‘3 


267 284 

171 ^5 199 213 227 241 255 j, 298 


:m/z-> iO 20 30 40 50 60 ' 70 60"90 ibo lio 120 130 140150 iS) 170 1801902002^022 0230 2402502602/02802903003 10 " 
733215.D Mon Feb 28 13:57:22 2011 Page 14 


Folk OIG PRR 069394 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data Pile: 

F:\Q3-2010\SYSTEM4\07 

ASD 

27 Jul 2010 14:50 


ASD 

15 

SCREEN 

RTE 


27 10\733215.D 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C;\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


14 7.83 C:\DATABASE\NIST98.L 

9,12-Octadecadienoic acid, ethyl es 007619-08-1 86 
Linoleic acid ethyl ester 000544-35-4 86 
9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 2 002277-28-3 83 


Sbundince ~ iaSera^df7:8“1TTo7::^9l^^ 



Abundance 


BOi 


60; 


41 


67 


55 


#21l^^cl^'cadTenoTc esler 


81 


95 


40 . 


201 




0- . 


31 


:■! 


109 


123 


135 150 184 

’ ' 192 205 234 251 


263 

i 


279 


308 


30 40 50^60’ 70^80 90 100 1 io 120 130 140 150 160 170 ISO 190 200 210 ’220 230 240 250 2^0 270 280 290 300 3i0 ’ 


733215.D Mon Feb 28 13:57:23 2011 Page 15 


Folk_^OIG_PRR 069395 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

Operator t ASD 

Date Acquired : 27 Jul 2010 14:50 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


15 7.88 C:\DATABASE\NIST98.L 

Acetamide, N-cyclopentyl-N-ethyl- 054244-76-7 35 
Pyrrolidin-2-one, 5-[2-propionyleth 116454-70-7 35 
Pyrrolidin-2-one, 5-[2-butyrylethyl 117155-75-6 25 





80i 

i 

\ 

601 


40i i 155 



733215.D Mon Feb 28 13:57:24 2011 Page 16 


Folk_OIG_PRR 069396 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

27 Jul 2010 14:50 


SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


Abundance 


8.18 C:\DATABASE\NIST98.L 

Ethyl Oleate 000111-62-6 81 

Ethyl Oleate 000111-62-6 74 

E-ll-Hexadecenoic acid, ethyl ester 1000245-71-9 59 


Aver^ olB. 1521d'S:2291iilh: 


60! 41 


^ i I illi :’ii: I ! ■fy.i 208 250 

y t'lb ill .iillii'U®'^ lit: .l: - ''85-J95 1 221 235 263 281 

0 j !-T-ry-ri ; r T'|^r|"TV-rlp 44vy i y -T^ T-jTTVn ■ i ■ tTVi rT'-TP^rT;i-;-.- ;“CnrT 

m/z-> 20 30 40 SO 60 70 80 90 100110120130l401$0l60170li0l902002i02202302402602602702a02 


Aburid'ance 


‘#1115T?: Elfiyl 'Oteaf^ 


20^ i !■ 


138 155, 


. ^ .... .. 1, 194 207 :j: 236246 

m/z-> 20 "30 4o' 50 ^ 7b "sb^WiOoiioiioi’&i4m601601 ro'iso 1 ^0021022023024025026027026029030031032b330 


733215 .D 


Mon Feb 28 13:57:24 2011 


Page 17 


Folk_OIG_PRR_069397 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

27 Jul 2010 14:50 


ASD 

15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries 


PK# 


RT 


17 


8.25 


C:\DATABASE\SLI 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


C:\DATABASE\NIST98.L 
Tetracosane 
Tetratriacontane 
Octacosane 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


000646-31-1 72 
014167-59-0 64 
000630-02-4 64 


^bunctance 


80 i 


60 


SJ 

I 


71 


85 


Av^g^f 8:2291^8:3^^'^^^ 


40; 


20 i 


43 

i j 

oi.U;. 


113 

99 ' ■'27 141 

I . 


169 
156 i 


207 

i! 


281 

i 


'rn/z-> 

Abundance 

i 8oi 


40 60 80 100 ^0 140 ' Jiio 1^17 .2^ ' ,220 ' _24d ' 2^0 ^ 280 So _340 ; 

.... #T7089rTeTii^b^e. ........ I 

67 ’ 


71 


60i 43 


40 


20 ; : 

I 29 ii 

„':i.^ 


85 


99 


113 


127 


141 

155 169 

183 

197 211 225 

239 
. .1.. 

253 267 

140 

l66 

180 

200 ' 220 

240 

2^0 


338 


frt/ 2 -> 40 60 80 100 1^ 

733215.D Mon Feb 28 13:57:25 2011 Page 18 


Folk_OIG_PRR_069398 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 
ASD 

14 : 50 


ASD 

15 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 90 


C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


18 17.71 C:\DATABASE\NIST98.L 

Spiro[3,5-dioxatricyclo[6.3.0.0(2,7 1000153-89-7 14 

lO-Nonadecanone 000504-57-4 14 

Androst-5“en-3-ol, trifluoroacetate 056438-15-4 12 


Abundance 


80i 


60 i 


40! 


43 


.Averagebny.'eTOTo f77?I7'mIiT,r7'3g2T5Xr{-) 


I ^7 


71 


155 


I 29 


20 ’ 


'fn/z-> 20 


91 

I i 105 




is 


255 


199 


241 


185 


216 


274 


428 i 


j; I't i;i, i ■=' r , J:' 172 ■ i ■ . i . fi; _ ■ 

40 '"Wi 6F i S 2 ^ 240 ^0 2^0 SOo" 320 *340 360 380 


Abundance 



^?6917B: SpifoS3,5-dioxalriGyclb[6.3.0.0{2,7)]undecan-5-one* ’ 

i 

41 

124 155 

; I i i 

^ 80 

I 

L 

! 

i 

' 

; i 

i ; 

60 


55 i 



40i 


I I ! 

- ! 

; j ■ 

i 

i 

i j! 1 

! ; 

137 H I 


27 : 


11’1 : 

; ^ i! i 

i 201 

! i' 

i i:i # 1, 

i h! ; 1. j 'i i! 

H ii 

1 1; ^li 239 1 

! o! 

li H' 

' I i i :■ 

: !li i = iijiii 

i'ii. 'i : 

' '■! 260 278291 305 


Wz-> _ 2’0’ ' 40 6b"^q']"Toon20 J40 J 6 o /i80^ 260 ' 2^^^^ 31° ,.'32P, '>^. '^20 


733215.D 


Mon Feb 28 13:57:26 2011 Page 19 


Folk_OIG_PRR_069399 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 
ASD 

27 Jul 2010 14:50 


ASD 

15 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

19 

18.17 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Estra-1,3,5(10)-trien-3-ol 
Thiourea, N-ethyl-N,N'-diphenyl- 
7,8,9,10“Tetrahydrobenzo[A]pyrene 

000053-63-4 18 
015093-51-3 14 
017750-93-5 10 



iAbundance 


#9397SrE^'r'a-'l .S.'5(1 Ol-tfien-’S-dT 
2^6 


80! 


60j 


40l 


20 






58 


81 


99 


159 


146 


120 


133 


■ 172'® 


199 213“® 241 


40 60 80 l60 120 140 160 180 20o 220 240 260 280 300 


340 360 380 400 420 


733215,D Mon Feb 28 13:57:27 2011 Page 20 


Folk_OIG_PRR_069400 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733215.D 

ASD 

27 Jul 2010 14:50 


15 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries 


PK# 


C:\DATABASE\SLI 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality; 90 


20 


lAbundance 


80 


RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

20.46 

C:\DATABASE\NIST98.L 




Nandrolone Decanoate 

000360-70-3 

99 


Nandrolone Decanoate 

000360-70-3 

70 


Nandrolone 

000434-22-0 

60 

43 

Average of?Oirr41d^20^2:rmiivr73^ 0 

110 


< 


155 


60 i 


40! 


1 57 


274 

256 1 


71 


91 

i 


ii !i j i| I, 


428 : 


135 


20; 29 ; 


) Ov 

yr\!z-> 

Abundance 

j 801 

j 60j 

40l 

j ; 

^ 20 ] 

■ i 

0- 


1 1‘: 1] i hi 

til t; 

n: ijpi lit 

hi 


171 


I;. ' = : :=’i’ ‘‘ I 


185 'IQQ 


231 
215 ^ 


I 1 

24k 


302 310329 368 386 400413 ij 


4t) 


43 

1 


~S) iTo"T6o^^ iOo '^So' 3o''Mo "280 300 3d0 400 420 


110 

I 


155 


? 71 


91 

, ‘ , 1 

i! I 
- 't' I'l' :■= i 


■“#1^0"65; N^dMoneDecano^e 
274 


256 

I 


231 


428 


135 


215 


173186 


199 




i ■:’l i' i'Sl 




316 


386 


40 "6£ ^ ioo^^10 140 JOO 2^0 240 260 280 300 3^0_ 340 360 SBO^ 

733215.D Mon Feb 28 13:57:28 2011 Page 21 


Folk_OIG_PRR_069401 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733216.D 

ASD 

27 Jul 2010 15:24 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN 

RTE 



20001 


^rime-> 


0 ^ . 

2,0O 


4.00 6.00 8.00 10.00 12:00 14.00 16.00 18‘00 20.00 22:00 24.00 26.00 28.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


733216.D 


Mon Feb 28 13:57:40 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_069402 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733217.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Jul 2010 15:58 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 17 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


j 800000I 
i 6000001 


TrC:733ZDrD 


15.13 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


6.799 166632 3.17 4.57 

7.373 1439008 27.39 39.45 

15.132 3647617 69.44 100.00 


733217.D Mon Feb 28 13:57:45 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_069403 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733217.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by ; ASD 

Vial Number : 17 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


1 6.80 C;\DATABASE\PMW TOX2.L 


Palmitic acid ME 

000112-39-0 

95 

Myristic acid ME 

000124-10-7 

86 

Laurie acid ME 

000111-82-0 

78 


Abundance " .. oTe.m 



IfSiHmiJance. . “ .. .. ■srgDI-TalmWacid'MF ' FRSr 



733217.D Mon Feb 28 13:57:45 2011 Page 2 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


27 Jul 2010 15:58 


Folk_OIG_PRR_069404 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth; 
Integrator : 


F;\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733217.D 
ASD 

27 Jul 2010 15:58 


ASD 

17 

SCREEN 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

pm 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


7.37 C:\DATABASE\NIST98.L 

8.11- Octadecadienoic acid, methyl e 056599-58-7 99 

9.12- Octadecadienoic acid (Z,Z)~, m 000112-63-0 99 

9,12-Octadecadienoic acid, methyl e 002566-97-4 99 


Abundance 

80: 

! 60: 

4o| 

20 | 

) ■ 

oL 

'rn/z-> 

At)unMnce’ 

80| 

i 

601 


5)5 67 




41 


81 


29 


30 40 


! 

i 

, i 

i i 95 

1 1 1 

!i •' 

1 

M i 

i! 

1 ij; ; i/ j! 

1 ' I'i : M- S 

i ' -h ■ i- IM 

.! .,1 i t i i 

i!::i i i' ! . . , . I’M » li 

J3, .44I 


109 


123 


135 


150 


164 


160 


222 


) 1^0 131 


191 207 234 

■0 140 150 160 170 160 190 26{r?lO 2^0 


7 ^ 'H?'! rTT-rV-rr-" ', i'h-. 


67 


'#244'14: '^^TTOcTaclecadie n oic acl^ methyl es!i^ 


81 


41 


55 


95 


A0\ 


20 i 


109 


29 


124 150 

137 


164 


253 


264 


294 


40' 250 2 & ’ 2 fo 280 ado 


294 


’m/z-> 


0‘ 


178 220 

192 205 234 245 


263 


30 40 


733217.D 


MM, Mihi l.ilHI ' Mi.:;:, .Jih; : ,,Mi. . .Mi. lo i:,. I ZUD 245 M i: I 
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Folk_OIG_PRR_069405 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733217.D 
ASD 

27 Jul 2010 15:58 


ASD 

17 

SCREEN 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


15.13 C:\DATABASE\NIST98.L 

Testosterone Enanthate 000315-37-7 99 

1,4-Estradien-3-one, 10-.epsilon.-1 1000151-30-9 46 

Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (1 000481-30-1 38 


®Liridance 


80) 


43 


60 = 


1?4 




147 


i 40 


! 55 

i 




! 91 

i 

: 




79 i 105 

; 


20 


i ii ^ u iii h! 

i: ) 'I 

185 

i 

29 

1 M ! :i| i j;j \l\ i 


161 

O' 

1 i 

; Ji |;j ; 11 / ’|: 1 

;•/ L 173 ; 

m/z-> 

‘ ’ 40 ^ 60 ' 80 iOO 

120 m 

160 ' 160 


228 


Abundance 


80 ; 


60; 


213 


!i 241^53 

.7 j 


270 


288 


43 


124 


358 i 

315 372 385 i 

240 ' ‘ 2 60 36 6 3 :^6 3^0 360 oto' jdq ; 

"#8454: TesT^lerWe "En^tliafe .. ' .^ 


147 


40 i 


20 ? 


i 55 


;e 


91 

79 105 


.. 67 . 1 

;i i i. J . 

J: i\ !'ij 


228 

ii 


^65 

161^73 i 213 
[ \ , I 199 


270 


288 


h 245 

H , ;n .L 


358 


400 


315 


385 


hi/z->> 40 60 80^^00 120 ’ MO idO 1^0 200 220 __240 2^0 280 ^0 320 340 360 380 400 
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Airea Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733231.D 
ASD 

27 ,Jul 2010 23:56 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN 

RTE 


Abundance ' ~TfC: 7^33231 .U 



20001 


L 

[rime-> 2.00 


4,00 6.00 8,00 10.00 12,00 14^00 16.00 18:00 20.00 22,00 24^00 26.00 28.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


733231.D Mon Feb 28 13:58:16 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_069407 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733232.D 
ASD 

28 Jul 2010 00:30 

TESTOSTERONE PROPIONATE STD 
ASD 
5 

SCREEN 

RTE 


'Abundance TfCr733232.0 

' ia83 


! 1400000; ! 

I 1200000! ; 

I lOOOOOOl 

; 800000' ' I 

600000i ! 

I 

i 400000; 

; i ; ; 

i 200000! ! 

; i i; i 




hrjme--> 2.00 4.00 

6^0 ' 1 o!o 0 ' l' 2 . 00 ' 

' jslob 

is’oo’ 2 o!{) 0 ' ' 22 !o 0 ’ 24:00 26!ob' ' 28:00 ' ‘ 'i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

10.831 

3604700 

100.00 

100 . 00 


733232.D Mon Feb 28 13:58:21 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q3-2010\SYSTEM4\07 27 10\733232.D 


Operator 

ASD 



Date Acquired 

28 Jul 2010 00:30 



Sample Name 

TESTOSTERONE PROPIONATE STD 



Submitted by 

ASD 



Vial Number 

5 



AcquisitionMeth 

SCREEN 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 10.83 C:\DATABASE\NIST98.L 


Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

97 

Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

96 

Testosterone 

Propionate 

000057-85-2 

94 


i^iidance 

j 

I 

I 80 

! 

60i 

] \ 

40! 

i I 

I 20 \ 


\ 29 


I ! 


41 




Vn/z-> 

lAbundance 

i 

80 i 

i 

40! 


733232 .D 


57 


7\v^Fono:77rto 


124 


147 


79 V 105 


; 67 


h : 134 ;; 

M: ■; 

iiS •n=:i ;|i I'!; 

i'l 

L.. I, --VliJ-. 


185 

173 : 199 213 


228 
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344 


245 259 270 288 ^29 


40 60 8‘0 100 120 140 l|o 180 ’^0 ' 2_4o^" 240_ ' 340 

127D'3: Te^steronCT^lonatQ. 




124 


147 


! 20^ 
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41 

! 

: 67 

i i ' 1 
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; Oi . 

ii.ij 

1: ill iJ 

m/z-> 

40 
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91 
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228 


, 134 
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185 


344 
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173 ; 199 j || 246 259270 288 | ^^^333 


.-.L.316 


40 ' ' 60 80 ipp_ ’lid 14p __ 160_ 180 ' 200 _ 220 _241 _ 2p0 280 _36o _ 3io 340 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733233.D 
ASD 

28 Jul 2010 1:04 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN 

RTE 


Abundance... ....TrCrTS-SS-SSir “ 

i 7000j 

6000 ij 

I 5000 i I 

i 

I 4000i 

■ 3000{ 

i 

i 2000i 

i i 

1000 ! 

iTime-> ibo 4.00 6.00 8.00 lo'oo 12.00 UM i^OO isioo" 20.00 22100 24:oo" 26^0 Toioo' 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


733233.D 


Mon Feb 28 13:58:25 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_06941 0 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q3-2010\SYSTEM4\07_27__10\733234 .D 
ASD 

28 Jul 2010 1:38 

NANDROLONE DECANOATE STD 
ASD 
7 

SCREEN 

RTE 


“TIC~7332TCtJ ” ” 


1500001 

1 100000 ; 

! i 

50000' 

I 

hme-> 2.00^ So ^6^00^ ^8.00 1o!oO 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

20.194 

1992915 

100.00 

100.00 


I i, 



I'zoo "i4!oo’ 16.00 'I’SoO 2 o!o^ JzM 24,00 26'00 ' 2 a 00 



2000001 


733234 .D 


Mon Feb 28 13:58:30 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_06941 1 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q3-2010\SYSTBM4\07 27 

10\733234.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

28 Jul 2010 1:38 


Sample Name 

NANDROLONE DECANOATE STD 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

7 


AcquisitionMeth 

SCREEN 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 20.19 C 

:\DATABASE\NIST98.L 
Nandrolone Decanoate 

000360-70-3 74 


19-Norandrost-4-en-17beta- 

ol-3-one 1000215-87-2 42 


Nandrolone 

000434-22-0 38 

Abundance 
i 4p 

Average of 20.02TTo^0.380 niin. 

■:733234Xr(-) ‘ j 


110 


80, 


601 


40 


155 


57 


274 


71 


256 


20 i 


29 


j h 




91 


I > i 

I ll^ li I I 

MH ii .! ;| 


135 i 


ii 


i| r' 


231 


215 : 


428 


173 


1.87199 ,j, 


!.: i 


: T—I—V T r r I I 'j - I • ' | -T-T-T -'T*n~r-'^'-T-T- I 'l' 'r -T-V 1 ■■■;■ I'-T ■ i . ! 7 —-V i-r-i-r—' • ■ ■■ — r-- r > ! = ■ 1 - :■ ’-7 

hVz-> <^0 60 80_160 Igo 140_ 160 180 260 2^0 ^^26O_20o 300 320 340 360 380 400 

Abundance. 


420 


43 


110 


W2OT65: Nandrolone Decarioaie 
274 


80 i 


60, 


40^ 


20 * 


155 


57 


256 


li H 


71 

I. 

; 

91 

I Ji !i 

in ill 

:! ^ Mi 


S ' 


231 


428 


135 ; 


215 


mlz-> 


0 ,^.. 


■ ... ... i 

L' nr^ 


173186 "'®^ 


t i 'll 


40 60 80 lOO 


M y\ jM . .rM ^ r-.'i .-‘l K ^ 386 

Ijio '’^pIjOO j80 260 '236^240 "26O 280 'So 3S 340 ’ ' 3S 3^^460 4S" 


733234 .D 


Mon Feb 28 13:58:31 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 069412 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733235.D 

ASD 

28 Jul 2010 2:12 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN 

RTE 



2000 i 
1000| 

Time-> ZOO ^4.00 6.00^ kbO 7oX)0 12:oF~ u'oo' IS.'oO ' ’ 18.00 ”lo.'o0 22.00^ 24.'00 26.00 28.'ob 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


733235.D Mon Feb 28 13:58:35 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 069413 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\SYSTEM4\07_27_10\733236.D 

ASD 

28 Jul 2010 2:46 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 
ASD 
9 

SCREEN 

RTE 


FilM..... 

; 300000- 

i : 

j 250000: 

! 

I 200000; 

i 

150000! 

I 

I 100000- 

' 50000{ 

nrime-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 



15*12 


i 

I ! 


i2!oo i4!ob le'oo "laob 20.00 22.00 24.00’ 2aoo' 28^00 ' 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

15.121 

1969889 

100.00 

100.00 


733236 .D 


Mon Feb 28 13:58:41 2011 
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Folk OIG PRR 069414 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q3-2010\SYSTEM4\07 27 10\733236.D 


Operator 

ASD 



Date Acquired 

28 Jul 2010 2:46 



Sample Name 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 



Submitted by 

ASD 



Vial Number 

9 



AcquisitionMeth 

SCREEN 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CASfl 

Qual 


15.12 C:\DATABASE\NIST98.L 

Testosterone Enanthate 
l,4-Estradien-3-one, 10- 
Testosterone 


000315-37-7 99 

•epsilon.-1 1000151-30-9 45 

000058-22-0 30 


Abundance 


j 

'I 


80 



60 


j 

1 40i 


' 55 



91 



79 = 105; 

20; 


j 67 ' i ii; I. f 


29 

'l i 1 

05 

hr)/Z--> 

ill 11 

Ji, Wtjlh 

4t 

T Tn !“1 T'T r'l -r“ 
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TT -r'-T-f'-T-i—r-nrn—i—i—m—i—i— r-t —r- 7 ~-r- T - T ~-r““r~T- •“ r 7 —t ■ f -t— r--^r-|——r-i—:—1—;—s—1—j—1—>—v ^ - 
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400 i 
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Abundance 


80 i 


43 


#8464: TesrosTerone Frianthale' 


124 


147 
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40 


I 55 j 

■ i • 





: ! 91 ! 

; 79 : 105i 


228 

20 

j 

i 

1; 67 ! i ip i 1 , 

i 

I 185 ll 

I 

i 0 

i 

j 

i i| ' :i ' ^ 

1 . -'i i'! I| i 

1 I 

; |;l. ! 

iJxlS- .,J...,4. 


245 


270 


288 


315 
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i, 


m/z-> 
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400 ! 
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380^ ’460 I 
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